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1 は じ め に 
(1) 個別 施設 計画 の 必要 性 ・ 目 的 
総務 部 で は 、 こ れ ま で 社会 情勢 や 県 民 ニ ー ズ に 対応 ずる た め 、 多 く の 公 共 
仙 設 等 を 建設 し て きた と ころ で す が 、 現 在 、 こ れ ら 公共 施設 等 の 老朽 化 が 進 
ん で お り 、 今 後 、 大 量 に 大 規模 修繕 ・ 更 新 の 時 期 を 迎え 、 多 額 の 経費 が 必要 
と な る こと が 見 込ま れ て いま す 。 
人 日 減少 や 少子 高齢 化 な ど 社 会 情勢 や 県 民 ニ ー ズ の 変化 、 こ れ に 伴う 税収 
の 減少 、 社 会 保障 費 関係 費 等 の 増加 な ど に より 、 厳 し い 財 政 状 況 が 見 込ま れ 
て いま す 。 
こう し た 状況 を 踏ま そえ 、 公 3 A 計画 的 な 更新 や 

























































































長寿 命 化 、 施 設 配置 の 最適 化 に 財政 負担 の 軽減 、 標 準 化 を 図る な ど 長 
期 的 な 視点 に 立っ た 公 ジ メ ント を 策定 する た め 、 県 で は 平成 28 年 
3 月 に 「 岩 手 県 公共 設 等 総合 管理 計画 (以下 「 総 合 管理 計画 」 と いう 。) を 
策定 し まし た 。 











岩手 県 総務 部 公共 施設 個別 施設 計画 は 、 総 合 管理 計画 に 基づく 、 長 期 的 な 
A ee he 
UM つい て 策定 する も の で す 。 
































の 計画 で は 、 ee 報 に よる 一 次 
評 価 を 経て 、 = ビス の 重要 性 な どの 定性 的 な 情報 に 一 次 OI: 
基づき 個別 施設 の 保有 の 見 直し や 長 ， る も の で す 。 
































な お 、 これ ら の 評価 結果 を も っ て 直ちに 当該 施設 0 も の で 
は な く 、 施 設 を めぐ る 社会 情勢 及び 本 県 の 財政 状況 を 踏ま え 、 総 合 管理 計画 
の 趣旨 を 踏ま えて 実行 し て いく も の で す 。 






































画 本 県 に お ける 個別 施設 計画 の 位置 付け 画 
イン フラ 長寿 命 化 基本 計画 (イン フラ 者 配 化 対策 の 推進 に 関す る 関係 省庁 連絡 会 議 H25.11) 




















各省 庁 イ ン フ ラ 長 寿命 化 行動 計画 
公共 施設 等 総合 管理 計画 の 策定 に あたっ て の 指針 (H26.4) 





庁舎 等 、 県 営 住宅 、 学 校 施 設 な ど 
道路 、 河 川 管理 施設 、 下 水道 な ど 
県 立 病院 等 事業 施設 、 電 気 事業 施設 な ど 





ce ce aa の 


(2 ) 対象 施設 
総務 部 が 所 管 す る 以下 に 掲げ る 延 床 面積 100 可以 上 の 公共 施設 等 (県 庁舎 、 
地区 合同 庁舎 、 職員 公 舎 、 CC を 対象 と 区 


庁舎 等 76 施 設 145 棟 
建築 面積 62.941.61mT 延 床 面積 201,481.56 rf 
詳細 は 各 施 設 個 票 の と お り 。 



































(3 ) 計画 期間 
計画 期間 は 令 和 2 年度 か ら 令 和 32 年 度 ま を で と し 、 施 設 ご と の 具体 的 な 対策 
は 、 令 和 2 年 度 - 令 和 6 年度 の 5 年 間 と し ます 。 
また 、 計 画 の 進捗 状況 を 勘案 し 委ね 5 年 を 日 安 に 計画 を 史 新 する EE 
ます 。 これ に Ce 行う こと と し ます 。 









































2 基本 的 な 取組 方 針 

( 1 ) 基本 的 な 取組 事項 

建築 基準 法 な ど 法 令 に 基づく 定期 点 検 の 実施 等 に より 、 施 設 利用 者 等 の 安 
全 ・ 安 心 の 確保 に 努め ます 。 

今後 は 、 老 朽 化 に 伴う 維持 管理 や 修繕 、 | 
され る こと か ら 、 引 き 続 き 総合 管理 計画 の 方 針 に 基づく 定期 的 な 点検 に 取 
組む と と も に 、 計 画 的 な 維持 管理 ・ 長 寿命 化 を 推進 し ます 。 

この ほか 、 施 設 利用 状況 や 需要 の 変化 等 を 見 据え た 施設 総量 の 適正 化 を 図 
り ま す 。 
















































































(2 ) 重点 的 な 取組 事項 
① 施設 保有 の 最適 化 に 向け た 取組 
社会 情勢 の 変化 に 対応 し 、 施 設 の 機能 の 統合 や 廃止 に つい て 検討 する 
な ど 、 情 勢 の 変化 に 合わ せ た 施 設 保有 の 最適 化 に 向け て 取り 組み ます 。 
また 、 施 設 保有 の 最適 化 の 検討 に 当たっ て は 、 計 画 的 な 公共 施設 マネ ジ 
メン ト に 取り 組む 市 町 村 下 類似 サー ビス を 提供 する 民間 事業 者 と の 役割 分 
担 や 連携 に つい て も 検討 し ます 。 





























② 施設 の 長寿 命 化 と 経費 負担 の 平準 化 に 向け た 取組 

建物 性 能 ・ 劣 化 度 な ど 老 朽 化 の 状況 や 利用 状況 な ど を 総合 的 に 勘案 し 
つつ 、 計 画 的 に 長寿 命 化 を 実施 し ます 。 

計画 的 な 維持 管理 と 長寿 命 化 の 推進 に より 、 公 共 施 設 の 維持 管理 や 修繕 、 
更新 等 に 係る 中 長期 的 な コス ト の 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 に 取り 組み ます 。 















































③ 環境 負荷 低減 と ユニ バー サル デザ イン 化 へ の 取組 
施設 の 改修 や 更新 に 当たっ て は 、 i 導入 の 検討 や 環境 
に 配慮 し た 材料 選定 、 施 設 の 長寿 命 化 に 建設 廃棄 物 の 発生 抑制 、 照 明 
間 具 の LED 化 な ど 環境 負荷 の 低減 に a すべ て の 人 が 安 
全 で 快適 に 利用 で きる よう 、 ユ エ ユニバー サル デザ イン に 対応 し た 施設 の 改 
修 ・ 更 新 に 取り 組み ます 。 












































④ 施設 利用 者 等 の 安全 ・ 安 心 の 確保 に 向け た 取組 

計画 的 な 耐震 化 の 推進 や 定期 ・ 日 常 的 な 点検 ・ 診 断 結果 を 受け た 適時 適 
nt 公共 施設 に Os 機能 を 維持 ・ 強 化し 、 県 民 、 施 設 
利用 者 等 の 安 安心 の 確保 に 取り 組み ます 。 


























導 [ 








3 対象 施設 の 長寿 命 化 対策 や その 他 利 活用 に 向け た 優先 順位 の 考え 方 
( 1 ) 優先 度 評価 (1 次 評価 ) 


RGM NN A os ee eh rin, 
に より 、 ee 設 と 転用 ・ 複 合 化 、 用 途 廃止 な ど 新 た な 
































利 活用 に 向け て 検討 する の ゆま 
【 施設 の 分 類 分 け の 概念 図 】 
建物 性 能 (高) 

























建物 性 能 は 高く 、 施 設 の 大 き ぇ 

妥 だ が 、 利 用 状況 が 低調 
全 転 州 ・ 後 合 化 な どの 利 活用 を 検討 

う 活 有川 が 見 込め な い 場 合 は 用 途 廃 止 (区 

二 、 议 滤 等 ) も 検討 


ょ 改修 は 不 建物 性 能 は 高く 、 施 設 の 大 き な 改 修 
は 不要 。 利 用 状況 も 好調 。 

う 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 当 該 施 
度 ( 棟 ) で の 行政 サー ビス を 維持 






















x 用 ・ 複 合 維持 管 』 本 
利用 状況 ( 低 ) a a | 利用 状况 (高) 
用 途 廃 止 || 2 修繕 ・ 改 修 
























建物 性 能 は 低く 、 施設 の 大 き な 
上 要 だ が 、 利 用 状況 は 低調 。 
うう 有川 途 廃止 (売却 、 腐 渡 等 ) を 検討 
ラ 更 に 2 炊 評 価 の 結果 も 踏ま え 、 維持 す 
る 必要 が ある 場合 は 、 修 継 改修 も 検討 





改修 が 必 建物 性 能 は 低く 、 施 設 の 大 き な 改 修 
が 必要 だ が 、 利 用 状況 は 好調 。 

人 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 長寿 
似 化 を 図り 、 当 該 施設 ( 棟 ) で の 行政 
サー ビス を 維持 





















〇 建物 性 能 の 評価 









































建物 性 能 の 評価 に つい て は 、 岩 手 時 公共 施設 点検 マニ ュ ア ル に 定め る 「 (様式 ) 
常 点検 チェ ッ ク シ ー ト 」 に よる 「 人 簡易 劣化 度 診断 の 結果 」 と 「 建 築 年 代 (経過 年 数 ) 
を 組み 合わ せ て 、 そ の 高低 を 評価 し ます 。 















































く 日 常 点検 チェ ッ ク シ ー ト に よる 「 科 易 劣化 度 診断 結果 」 の 分 類 > 










































































建物 性 能 簡易 劣化 度 診断 の 結果 

高 A 判定 | 概ね 良好 

中 B 判定 | 経過 観 宗 (当面 対応 不要 ) 

低 C 判 定 | 要 調 査 (専門 業者 に よる 調査 が 必要 ) 
































く 建 築 年 代 (経過 年 数 ) に よる 分 類 > 





















































建物 性 能 区 分 考え 方 

高 ( 新 ) | A 類 建築 基準 法 の 新 耐震 基準 (昭和 56 年 6 月 施行 ) 

※ 耐 震 改 1981 (S56) 年 て 新 基 準 施行 後に 建 UN 認 を 受け た 施設 ( 棟 ) ul 

修 洲 六 建 圭 改 修 济 四 施 设 ( 棟 ) に つい て は 、 長 期 的 な 使用 に 前 

物 含 え う る も の と し て [建物 性 能 が 高い 」 と 評価 。 

中 B 類 減価 償却 資産 の 耐用 年 数 (経済 的 な 価値 に よる 耐用 年 
1966 (S41) 年 ~ 数 )_ 
( 築 50 年 経過 ) 建物 の 経済 的 価値 に 着目 し 、RC 造 事務 所 用 了 

低 ( 旧 ) | C 類 定 耐用 年 数 50 年 を 基本 に 、 超 過 し て いる も の は 全般 
1965 年 (S 40) 年 以前 に 老朽 化 ・ 設 備 拓 に お いて も 隙 腐 化し て いる も の と 
( 築 51 年 以上 経 週 ) て 「 建 物性 能 の 高低 」 を 評価 。 





く 建 物性 能 総合 評価 (簡易 劣化 度 診断 結果 と 建築 年 代 の マト リク ス 評 価 ) > 







































































建物 性 能 



























































(2 ) 優先 度 評価 (2 次 評価 ) 


Be サー ビス の 重要 性 ・ 
、 対 象 経費 の 平準 





く 建 物性 能 と 施設 サー ビス の 重要 性 ・ 




















今後 の 見 通し に よる 評価 を * 
化 を 図る た め の 優先 順位 づけ の 指標 と し ます 。 





すき 
路 
J 


























今後 の 見 通し を 組み 合わ せ た 優 先 順位 づけ > 


































































































施設 サー ビス の 重要 性 ・ 今 後 の 見 通し (4 段階 評価 ) 
(高 ) 和 -人 ( 低 ) 
I I I ]V 
建 | ( 低 ) 優先 度 4 
(中 ) 優先 度 4 | 優先 度 5 
能 | ( 両 ) 優先 度 4 | 優先 度 5 | 優先 度 6 











4 対象 施設 の 現状 把握 
く 所 管 施設 の 概況 及び 老朽 化 等 の 状況 > 
1 (2 


ュー ン 


記載 の 対象 施設 に つい て 、 岩手 県 公共 施設 個別 施設 計画 葉 定 指針 ( 平 
成 29 年 3 月 。 以 下 「 指 針 」 と いう 。) に 基づき 、 対 象 施設 の 建物 、 電 気 ・ 機 械 設 
備 等 の 概要 や 定期 点検 の 実施 状況 等 及び 、 施 設 の 利用 者 数 や 施設 特性 等 の 施設 
利用 情報 等 に つい て 確認 し 検討 を 行い ます 。 

また 、 所 管 施設 に お ける 老朽 化 人 等 の 状況 は 
点 検 の 実施 、 修 繕 工事 の 実施 履歴 等 に より 確認 し 検討 を 行い ます 。 









































、 劣 化 度 調査 等 の 実施 状況 や 定 


に メ 














庁舎 等 
建筑 面积 


国 答 务 部 


76 施設 
62, 9 


145 棟 
41.61 nf 





延 床 面積 201, 481.56 rf 
所 官 施設 の 経過 年 数 別 延 床 面積 の 割合 


10 年 未満 
mi 
0% 











画 総務 部 保有 の 公共 施設 に 
ミル 米 百 开 中 設 3 延 床 面 责 
Wii ( 棟 数 ) 
庁舎 等 堂 察 署 、 試 験 研究 機関 等 194.925m 
県 民 利 用 施設 | 体育 館 、 博物 館 、 ホ ー ル 等 6.556m 
県 営 住宅 住宅 、 集 会 所 等 
学校 施設 文 舎 、 実 習 棟 等 
会 201.482m| 1390ml 




















20% 


40% 60% 80% 100% 










































県 営 住宅 0% 
学校 施設 0% 
時 100m 未 満 加 100-500mi 時 500-1.000mf 時 1.000m 以 上 
し ーー | 
| 广 全 等 ーー 用 県営 住宅 | 学校 施設 計 | 
0 100|100m 未 満 5 棟 0 棟 Q 棟 0 棟 5 棟 
100 500|100-500m 55 棟 0 棟 0 棟 0 棟 55 棟 17.713 
500 1.000|500-1000m 
99.999|1000m 以 上 












































AN AS AS AN AS KN AS 3 四 AS SS AS KN | RNN AN AS RON RON KN AS 
i 车 i 









































Q Ea Tt 和 守 守 守 で A NR A A A mn an て J om A NN A A r ゴ 
六 在 堂 雪 | 誉 茹 兴 好 | 堂 若 誉 疗 | 堂 措 | 灌 地 澡 闻名 类 | 兴 雪 | 党 贡 | 誉 贡 誉 池 训 芽 党 地 | 党 下 | 党 起 澡 热 | 兴 雪 | 洽 好 | 澡 上 
NE NE NE En NE NE ENE En EN ENE NE NE NE EN ENE NE ENE En ENE ENR 籽 乓 | 李冰 

太 虹 | 
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129, 169. 26 































































































及 47 栋 〈 仿 和 2 年 4 月 工 日 现在 ) 
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チー 
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15 ji 






















































































































































































庁舎 
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守 会 
3 
三 入 区 NA A RON KN KN KN RAN 到 NN NN RON 天 一 AN KN KN RON AN KN RON 
尘 宇 | 普 党 说 说 说 说 党 細 说 溯 如 tr 党 衣 说 说 说 说 
記号 | 吾 | 可 | 曽 | 鬼 | 酢 | 帯 | 好 | 炸 | 此 | 条 | 竹 | 丢 | 和 业 | 本 | 和 | 盾 | 剖 舞 | 法 | 得 | 沪 
まや 人 SS A AA AS SS RNN AS 洪 SN KN KN 者 插 AN AS SS AA AA SS RAN 
型 ポー CN A A SN CN A cy CN TT A A CN Lm 一 A CN A A A A A 
3 RK 
的 
AR 
的 < < < マ < < < < < < < マ < に に 9 < < マ < マ ea 
寺 人 
OM OD A xD © © A 
IM + トー と うっ 20 20 © < 
<Y 
SR < くつ LO LO LO tt くつ C う < くつ Ss CO OO LO で つ っ ee CO よう *ー LO 
も し に LO で NN で LO LO LO で LO | > [ge = LO LO 3 GO LO CO で 
で の HE Ns i Ts Ne SS OS To Re Se me Ns ms SS ms RS てこ ~ Ne 
EE LO トー 一 トー 一 -一 RG le る ) < < 中 ーー OO OO CO ひ GS) 二 > CO OO < つう OO 
3 过 LO LO LO LO LO LO LO = LO LO < <N で LO < < LO LO + LO 
几 出 畠 和 和 | 者 | 二 人 | 電電 和 | 如 | 外 | | 如 < 如 
反 到 I i 1 站 1 回 上 1 I 

Rm 5 全 加 区 回 全 fr 代 le lr Ir IE Ey 加 加 本 
mw | 时 | 党 ロロ | 穫 In 人 | 和 如 mn < In ny <n ny |<n | 
Nt 
可 二 忠和 x Xx x 4 X| je x je M4 x 4 | x Xx 罰 

忠 雷 | 回 | 区 | 有 | 号 | 区 | 有 | 有 | 泡 拓 | 区 | 有 | 区 | 且 本 | 汽 本 区 | 翌 震 慰 

利 采 | 杂 | 臣 | 臣 | 世 | 盏 泪 | 下 四 | 法 | 狗 距 | 二 | 十 手 司 插 | 二 由 | 二 包 于 | 至 本 | 至 机 

到 | 欠 | 加 | 外 | 押 | 惫 长 和 钾 坪 入 | 入 流 | 尺 人手 | 幸 細 | 幸 所 | 幸 | 束 于 人 | 各 

一 NN CO < LS KGD ed oO 〇 ゝ て つう 
3 -一 SN で う sT LO ( 〇 ドー CO os 1 4 1 1 一 1 1 1 1 て J 
ご 
一 で] cc < 小 LO OO 
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経過 年 数 | 職員 数 | 简易 劣化 度 | 優先 度 評 価 | 優先 度 評価 


/ 春 用 年 数 診断 結果 | (1 次 評価 ) (2 次 評価 ) 
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日 日 に po 
関 地 区 合同 庁舎 pm 牙 绞 改作 
”| 39/50 201 A 2 修繕 改修 I 上 Ei 
莹 和 及 
六 地 区 合同 三 会 維持 管理 
本 39/31 A 1 維持 管理 I i 
庫 去 先 度 : 
日 FF 2 人 EE 
関 地 区 合同 庁 溝 , りら 維持 管理 
na | 18/24 A 1 維持 管理 I 1 
寺 棟 夏 先 度 3 
関 地区 合同 庁舎 | ， 修繕 改修 
NR 56/50 A 2 修繕 改修 1 上 Eee 
既 分 本 害 88 共和 有 上 有 2 
既 地区 合同 庁舎 リー 多 繕 改修 
Bn a 32/50 A 2 修繕 改修 I IS 
築 棟 竖 先 度 3 
既 地区 合同 庁舎 ーー 多 繕 改修 
一 32/31 ー A 2 修繕 改修 I a 
庫 申 先 度 3 
台 滤 地 区 合同 订 合 多 血 改 修 
46/50 274 A 1 維持 管理 1 多 
竖 先 度 3 
仙波 Ui x 合 0 i s 維持 管理 
1 = 1 維 圭 管 j 
2 46/38 A 1 維持 管理 1 本 
答 波 地 区 合同 订 合 維持 管理 
46/31 一 A 1 維持 管理 I 
車庫 A 优先 度 3 
身 泌 人 0 交合 FH 从 2 の 維持 管理 
NN ie 46/31 = A 1 維持 管理 I ee 
庫 B 愛 完 度 3 
船渡 地区 合 司 人 py 話 繕 改 多 
oe 46/38 A 1 維持 管理 I ne 
り 央 和 /及 
野地 区 合同 庁舎 ee 疹 繕 改修 
A 2 修繕 改修 1 os 
旧館 a 2 艇 先 度 2 
PR ー 53/5 0 
遠野 地区 合同 庁舎 | 0 修繕 改修 
二 三 合 定 A 2 区 种 改 区 1 本 月 - 
新館 竖 先 度 2 
寺田 Fae る 任 十 に As 于 用 
本 野地 区 合同 庁舎 。 維持 管理 
ee | 41/38 A 1 維持 管理 亚 0 
含 庫 愛冠 度 4 
釜石 地区 合同 庁舎 し 多 繕 改修 
” | 42/50 A 2 修繕 改修 1 J 
旧館 oe 月 先 度 2 
釜石 地区 合同 庁舎 a 作 繕 改修 
”| 25/50 A 2 修繕 改修 I om 
新館 里 先 度 2 
釜石 地区 合同 庁舎 a 多 繕 改修 
入 a | 42/31 一 A 2 修繕 改修 I 5 
車庫 愛 2 民 2 
釜石 地区 合同 庁舎 A 多 繕 改修 
計 42/31 ー A 2 修繕 改修 I ee 
倉庫 ・ 事 庫 迫 箕 度 2 
宮古 地区 合同 庁舎 繕 改修 
回 41/50 288 A 2 修繕 改修 I 9 
过 元 度 2 
下 -二 匠人 局 请 企 : 复线 妇 任 
百 十 地 区 合同 多 和 绑 改修 
0 四 41/31 一 A 2 修繕 改修 I ee 
导 唐 愛 完 度 2 
Se へ es 2 Ea 
百 古 地 区 合同 厅 合 本 多 血 改 修 
一 ”| 41731 ー A 2 修繕 改修 I 本 
車庫 过 先 度 2 
宮古 地区 合同 庁舎 お 多 繕 改修 
WS a 41/31 ー A 2 修繕 改修 I 
機械 室 优先 度 2 


















































































































































施設 名 経過 年 数 職員 数 简易 上 5 化 度 度 優 2 和 /二 站 证 位 優 村 四 詳 仙 
= /而 用 年 数 診断 結果 | (1 次 評価 ) | (2 次 評価 ) 
FL 地 交合 = = 本 修 
| 96 A 2 修繕 改修 I 
岩泉 地区 合同 庁舎 人 を 
a 加 52/25 = A 2 修繕 改修 I 
時 
久慈 地区 合同 庁舎 
2 21/50 257 A 1 維持 管理 I 
从 荡 地 区 合同 订金 
な | 3719| 一 | A | 14 管理 | NN 
慈 地 区 合同 庁舎 = 
di 22/38 ー A 1 維持 管理 IV 
角 庫 
二戸 地区 合同 庁舎 
"a 17/50 | 252 A 1 維持 管理 I , 
J 














職員 公 舎 60 公 舎 97 棟 ( 令 和 2 年 4 月 1 日 現在 ) 65,755.97 nf 

































































































































































































































































时 経過 年 数 | 入居 容 % | 简易 劣化 度 | 優先 度 評価 | 優先 度 評 価 
所 在 地 施設 名 is 有 tn . 国光 
/ 耐 用 年 数 (実質 ) 診断 結果 (1 次 评介 (2 次 评 仙 ) 
知事 公館 = PE 
盛岡 49/50 100.0 A 1 維持 管理 IV 
。 | 雑務 手 公 舎 維持 
盛岡 | 49/38 = A 1 維持 管理 IV 
兼 合 库 受 先 / 
。 | 西 青山 合同 公 舍 | __」 多 繕 ・ 
威 区 57/47 66.7 B 2 修繕 改修 NV 网 
号棟 去 先 / 
| 西 青山 合同 公 舍 多 和 楼。 改修 
盛 層 加 57/47 55.6 B 2 修繕 改修 NV J 
2 号棟 在 完 
5 出山 合同 公 舎 和 杀生 区 
盛岡 55/47 55. 6 B 2 修繕 改修 lV a 
3 号 醒 優先 度 4 
_ | 西 青山 合同 公 舍 繕 ・ 改 修 
成層 PR 54/47 88. 9 B 2 修繕 改修 IV 
4 号棟 上 肛 4 
| 西 青 j 公 和合 时 修繕 ・ 改 
成層 54/47 66.7 B 2 修繕 改修 TV 
5 号棟 : 先 度 4 
、 | 東中野 合同 公 舎 持 管理 
盛岡 本 53/47 100.0 A 1 維持 管理 JIV ep 
な 保 9 
_ | 東中野 合同 公 舎 竺 管理 
威 国 |” ” 53/47 | 100.0 A 1 維持 管理 IV ee 
2 号棟 に 度 6 
東中野 合同 公 合 維持 管理 
A pe 52/47 94. 4 A 1 維持 管理 IV 区 
ダボ 又 【上 
東中野 合同 公 人 管 
盛 憶 52/47 94. 4 A 1 維持 管理 NV 
4 号棟 
_ | 飯岡 合同 公 舎 本 管 
盛岡 | pp wi 51/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | IV 本 
_ | 飯岡 合同 公 舎 NN 管 
盛岡 | 49/47 94.4 A 1 維持 管理 TV 
グイ > CL 
































































































































































































































施設 


入居 率 % 


優 人 下 詳 価 
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つつ へ 
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卒 号 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実質 ) 诊断 用 2 次 評価 )| 方 向 1 
14 | 。 | 飯岡 合同 公 銘 維持 管理 
盛 | oe 49/47 | 94.4 A NV a 
D ぢ 本 入 IJC/ 0 
5| 15| 。 | 東中野 穴 用 途 麻 止 
盛 上 i 46/47 2.0 A lV i 
一 3 号棟 優先 度 4 
16 | .。 | 来 中 邮寄 途 廃 上 
本 内 39/47 6.7 A TV 0 
4 号棟 優先 度 4 
17 | .、 | 山岸 公 舎 修繕 ・ 改 修 
人 0 46/47 B NV a be 
な 党 元 万 5 
18 中 岸 公 合 修繕 ・ 改 修 
ts 46/47 B 多 | MV | 
3 4 妃 87 5 優先 度 5 
19 | 、 | 山岸 公 舎 修繕 ・ 改 修 
本 | 46/47 B 多 | IV ee 
5. 6 今 震 先 度 5 
20 1 岸 公会 修繕 ・ 改 修 
2 46/47 B 修 IV 
7. 8 号 右 完 度 5 
7 | 21 | 。 | 高 松 合 同 公会 用 途 麽 上 上 
冰 41/47 0.0 B lV 本 
1 咏 栋 (1~5 号 ) 泽 完 度 4 
22 | 。。 | 高松 合同 公 舎 用 途 廃 
人 ey | 7 上 優先 度 4 
2 | NT 維持 管理 
盛岡 6 中 38/47 87.5 B NV 和 
な 棟 区 所 上 6 
24 加 全 时 合同 公 合 」 維持 管理 
i | 38/47 | 83.3 B NV ti 8 
な 醒 EE 
25 東 仙 北 合同 公 合 維持 管理 
We "| 35/47 | 94.4 A NV Se 
号棟 做: 元 虐 
26 _ | 東 仙 北 合同 公 舎 維持 管理 
曾 NAS 25/47 94.4 A IV 0 
2 号棟 箕 先 度 6 
27 | 河南 1 号 公 舎 維持 管理 
a 29/22 0.0 A Vy a 
震 先 度 6 
28 | 、 | 河南 2 号 公 合 _- 維持 管理 
na “人 29/22 | 100.0 A 里 | Vy ee 
做 宛 瞩 
29 | .| 下 米内 合同 公会 維持 管理 
站 22/47 | 100.0 A IV NO 
过 和 抑 度 6 
30 | 。 | 上 7 栖 合 同 公 合 維持 管理 
| の 31/47 | 100.0 A NV ee 
有 公告 先 度 
31 トノ 栓 合同 公 舎 _ 維持 管理 
a 31/47 75.0 A Vy ke 
单身 用 公 合 優先 度 6 
32 川原 小路 上 前 維持 管理 
IN 49/47 87.5 A 管理 NV 0 
33 琳 林 合同 公 合 i 維持 管理 
i : 34/47 | 100.0 A 管 NV a 
ダボ 写 ブ ビ / 肥 
34 柴 林 合同 公 舎 維持 管理 
CC ry 田 了 
a 34/47 | 100.0 A E IV a 
35 八 日 町 合同 公 舎 維持 管理 
41/47 | 100.0 A 里 IV 
2 号棟 优先 度 6 
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ー コー 人 
苦 座 華 避 甘 座 芋 
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施設 経過 年 数 半球 9% | 简易 劣化 度 | 優先 度 評 価 | 優先 度 評価 | 今後 の 
/ 耐 用 年 数 ， 質 ) 診断 結果 | (1 次 評価 ) | (2 次 評価 )| 方 向 性 
As A 2 修繕 改修 | IV は he 由 
区 'X 皮 O 
Ny 人 全 | 90/47 | 100.0 | A | 1 維持 管理 | IV ~ 
| 0.0 B 4 用 途 廃止 | WV 人 
Po 
镶 治 J 合同 公告 | 4 | 100.0 内 ee 修身 必修 
受 筷 及 5 
TO | gp | B 2 修繕 改修 | Tv ul eis 
優 玩 度 5 
he | 54/47 0.0 B 4 用途 廃止 | IV 人 
ダボ 宏 ブ フロ / 茅 
pa 0.0 A 4 用 途 廃止 | WV 人 
号 - 术 苦 元 上 肛 
六 日 町 職員 公告 29/47 44. 1 A ] 維持 管理 Tv bs 
宏 ブ フロ ル た を 
| 0.0 A 4 用 途 廃止 | IV 人 
做 元 颇 
MI OO B 2 修繕 改修 NV me be 
愛 ブ 志度 o 
| A 1 維持 管理 IV Ma 
1 号 栋 优先 度 5 
yi | A | 1 維持 管理 | IV i 
lg A | 9/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | IV ee 
Nm 会 | 19/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | TV 上 
短 抑 皮 
ee Be | 00 A 1 維持 管理 | IV 让 0 
E 














































































































久保 田 職 員 公 合 理 
ae 27/47 72.0 A 1 維持 管理 TV 
单独 号 栋 6 
久保 田 職 員 公 舎 和 理 
27/47 33. 3 A 1 維持 管理 TV 
世帯 本 優先 度 6 
摩 王 合 | 宿舎 箕 継 医 
Si の 49/47 50.0 B 2 修繕 改修 TV 修 
(管理 人 宝 含 む ) 愛 先 度 5 
魔王 合同 公 含 話 繕 ・ 改 修 
EE 49/47 50.0 B 2 修繕 改修 IV Ln 
竖 先 度 5 
55 、 | 村 2 木 沪 合 同 公 会 多 繕 ・ 改 修 
渡 | 人 56/47 66.7 B 2 修繕 改修 IV 1 要 
優先 度 4 
| 野 合同 公金 Pa 1 管理 
渡 51/47 | 100.0 B 2 修繕 改修 lV a 
優先 度 5 
tk ! 時 合同 宿舎 の 修繕 改修 
渡 51/47 76.5 B 2 修繕 改修 IV ーー 
"| 1 身 醒 優先 度 5 














人 | は 人 96 


简易 劣化 度 


位 先 度 評価 


優先 度 評 仙 


> 
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No | ze 邮 | 施設 ー ee 的 
。 / 面 用 年 数 (実質 ) 診断 結果 | (1 次 評価 ) | (2 次 評価 )| 方 向 性 
32 | 58 中 时 合同 宿舍 | 修繕 ・ 改 修 
大 船渡 NR 43/47 76.5 B 2 修繕 改修 IV 1 
2 号 栋 震 先 度 5 
33 | 59 中 井沢 合同 公会 維持 管理 
大 省 38/47 B 1 維持 管理 | IV 罗网 
1 号棟 6 優先 度 
7 A 1 维持 管理 IV 人 
(が 2 号 栋 / ボ 時 守 表土 優先 度 6 
34 | 61 _。 修繕 ・ 改 修 
大 条 让 | 場 口 合同 宿舎 | 38/47 84.6 B 1 維持 管理 IV Way 
多 全 
35 | 62 作 繕 ・ 改 修 
大 前 工 | 猪 川 潤 身 用 公 舎 | 30/47 | 100.0 A 1 維持 管理 JV a ™ 
優先 度 5 
36 | 63 | | 松原 公 舎 10 号 | 多 繕 ・ 改 修 
釜石 a ”| 66/22 C 2 修繕 改修 NV a 
(1 一 1) 箕 先 度 
64 | 、 松原 公 舎 11 号 多 繕 ・ 改 修 
釜石 | て "| 66/22 | 100.0 中 2 修繕 改修 | IV Sn 
(1—2) 優先 度 4 
65 | | 松原 公 合 5. 65 | 多 各 . 改修 
金石 | 66/22 (9 2 修繕 改修 | JIV 
(2 一 3、2 一 4) 党 完 度 4 
37 166| 、 大 平 合同 公信 | 多 繕 ・ 改 修 
釜石 | 人 57/47 | 83.3 B 2 修繕 改修 | IV Ws 
1 号棟 優先 度 
67 | 。。 | 大平 合同 公会 衣 を 繕 ・ 改 修 
釜石 | の 57/47 | 83.3 B 2 修繕 改修 | IV 0 
2 号棟 筆 先 度 
38 | 68 | | 大 如 合 同 宿舎 ーー を 繕 ・ 改 修 
や の 49/47 72.7 B 2 修繕 改修 IV 和 
1 号棟 愛 先 度 5 
69 | .、 大 庫 合 同 宿舎 に , 衝 繕 ・ 改修 
人 40/47 62.5 B 2 修繕 改修 IV 
2 号棟 愛 先 度 5 
39 170| 参 缕 .改修 
釜石 | 野田 合同 公 舎 | 51/47 | 100.0 A 2 修繕 改修 IV Sn 和 
区 TD 之 口 
40 | 71 維持 管 } 
倫 石 | 中 表 合 同 公 舎 | 40/47 87.5 A 2 修繕 改修 IV 
JCA O 
41|172| . 維持 管理 
釜石 | 小佐 時 職員 公 舎 | 28/47 92. 5 A 1 維持 管理 lV ee 
做 宛 上 挨 
42173| . F 徳 合同 公 合 王 修繕 ・ 改 修 
宮古 57/47 | 100.0 A 2 修繕 改修 | TV J 
ダケ 大 JL/ 9 
74 | 千 德 合同 公会 你 各 改修 
= 55/38 | 100.0 A 2 修繕 履修 | WV | 
3 号 栋 震 先 及 D 
75 | 一 F 徳 合同 公金 | 修繕 ・ 改 修 
宮古 2 54/38 | 100.0 A 1 維持 管理 TV tid 0 
4 号棟 朋 先 度 6 
76 | 。 | 千 德 合同 公会 維持 管理 
吉 古 12/47 | 100.0 A 2 修繕 改修 NV 
2 号棟 箕 先 度 6 
43177 | ,,, 修繕 ・ 改 修 
宮古 | 緑ヶ丘 合同 公 舎 | 47/47 | 100.0 A 1 維持 管理 TV ee 
ブロ 
44 | 78| ーー 維持 管理 
百 古 | 西 人 ケ 丘 合同 公 舎 | 36/47 100.0 A 1 維持 管理 IV 大 先 度 6 
本 
45| 79| . 本 維持 管理 
旨 古 | 西 ケ 丘 合同 宿舎 | 34/47 84.2 A 1 維持 管理 IV a 
过 元 度 昌 
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ュ 経過 年 数 叶 宗 9 | 簡易 劣化 度 | 優先 度 評価 | 優先 度 評価 | 今後 の 
No 所 个 施設 名 | o ee の 出 は フ ビ 出 Tt 
/ 耐 用 年 数 (要 中 ) 診断 結 】 ( 1 次 評価 ) | (2 次 评 仙 ) 同性 
46 | 80 | ,, 五 月 四 职员 公 舍 維持 管 
宮古 | 29/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | IV 0 
入 ブフ ビ た 
47 | 81 | , . | 土橋 合同 公 舎 ie 修繕 ・ 改 修 
岩上 MS 52/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | 皿 MM 
安 * フ 
48 | 82 土橋 合同 宿舎 修繕 
人 42/47 | 90.5 A 1 维持 管理 | ”下 0 
Ee 
49 | 83 。 | 片 其 合同 公 舎 i 修繕 
岩泉 1) 39/47 | 100.0 A 1 維持 管理 I 
50 | 84 中 时 以 昌 公 合 0 維 
骨 泉 | ! - 25/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | 相 
单身 用 公 含 
51 | 85 天 神 党 和 
久慈 | 31/47 100.0 B 1 維持 管理 I\ 
単身 用 公 舎 
52 | 86 久慈 地区 天神 党 有 
兹 92 和 任 # 生理 7 
久慈 0 32/47 88. 9 A 1 維持 管理 I\ 
53 | 87 小 久 慈 合同 宿舎 1 
久 閑 | 50/47 | 88.9 A 1 維持 管理 | IV 
号 A 
三 全 发 
88 小玉 慈 合同 宿 人 維持 
久慈 | "| 44/47 | 88.9 A 1 維持 管理 | TI 
号 械 紧 了 
55 | 89 和み 慈 合同 公 舎 本 低 缮 ， 
久慈 i “| 56/47 | 100.0 A 2 修 継 改修 | Tv 本 
三 从 室 フ 
90 入 慈 合同 公 舎 由 修繕 
久慈 | 。。。 | 53/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | MV ee 
7 了 不由 愛 タ 
91 。 | 小 久 慈 合同 公 舎 内 . 修繕 
久慈 | _ eh Ai 52/47 75.0 A 1 維持 管理 IV | , 
3 今 棟 2 
56 | 92 人 雑 f 
' 久 閑 6 SN 24/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | I 
3 二 
93 Ta 天 准 持 
久 | 。 本 24/47 | 100.0 A 1 維持 管理 | Tv 5 
ダイ 1 迫 ブ 
57 | 94 | | 中 曽根 合同 公 舎 加 繕 
二戸 52/47 | 100.0 A 2 修繕 改修 | IM 
安 * フ 
58 | 95 | ._. | 中 曽根 職員 公 舎 維持 
二戸 27/47 88.6 B 維持 管 B IV 
単独 身 醒 aa 優先 
59 | 96 | ._. | 中 曾 根 殿 昌 公会 維持 
二戸 27/47 80.0 A 1 維持 管理 IV 
此 带 栋 5 諾 先 
60 | 97 | 東京 地区 南青山 | 。」 a 維持 
東京 へ 33/47 100.0 A 1 維持 管理 HH 家 
※ 入 居 率 (実質 ) … 管 理 戸 数 か ら 入 居 制 限 さ れ て いる 戸数 を 差し 引い た 入居 率 
































③ その他 1 施設 1 棟 ( 令 和 2 年 4 月 1 日 現在 ) 00 





























Ne 施設 经 通 年 数 臧 昌 数 等 | 简易 劣化 度 | 優先 度 評価 | 優先 度 評価 
/ 耐 用 年 数 診断 結果 | (1 次 評価 】 (2 ei 
1 1 1| エ スポ ワリ ワー ル 職員 15 人 
いわ て 26/47 | R1 利 用 者 A 1 維持 管理 I 
9.5 万 人 



































5 施設 保有 の 最適 化 に 向け た 取組 

(1) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 

社会 情勢 等 の 変化 に 対応 し 県 施策 を 遂行 し て いく 上 で 重要 な 施設 で あり 、 
当面 、 現 有 施 設 の うち 必要 な 施設 は 、 行 政 機能 が 発揮 で きる よ 2 う 施設 を 維持 
し て いき ます 。 
































(2) 公共 施設 の 有効 活用 
県 庁舎 や 地区 合同 庁舎 の 余剰 スペース に つい て は 、 県 の 行政 サー ビス と の 
関係 性 や 必要 性 を 勘案 し た 上 で 貸し 付け する ほか 、 ポ スタ ー 等 広告 事業 や 自 
動 販 売 機 設置 な ど に よる 収入 確保 に 向け た 取組 を 実施 し て いき ます 。 
エス ポワール いわ て に つい て は 、 炎 害 時 に 
る 代替 施設 や 避難 指示 (紧急 ) 又は 避難 勧告 が 発令 され た 地域 に お ける 被災 
者 の 受入 施設 と し て の 支援 も 行っ て いく こと と し て いま す 。 










































































( 3) 対象 施設 の 方 向 性 
ア 庁舎 (県 庁舎 、 各 地区 合同 庁舎 (附属 建物 含む 。) 
庁舎 に ts 県 の 施策 を 遂行 する 上 で 重要 な 施設 で ある と と も に 、 
災害 時 に お ける 防災 拠点 と し て 重要 な 役割 を 持つ 施設 で ある こと か ら 、 耐 
お し 、 長 寿命 化 を 図り な が ら 、 そ の 機能 を 維持 し て いき ます 。 


























イ 職員 公 舎 (附属 建物 含む 。) 

MA OV 業務 上 の 必要 性 や 民間 住宅 の 確保 が 困難 と いっ た 
地域 に 設置 し て いる 箇所 も ある こと か ら 、 必 要 な 公 舎 を 維持 する と と も に 
住 環 境 の 改善 に 向け た 改修 ee ます 。 













































































一 方 で 老朽 な ど に より 利用 が 見 まれ な い 【( 低 い ) 公 舎 に つい て は 、 | 県 
有 未 利用 資産 等 活用 ・ 処 分 i 進め て 
いき ます 。 

ウ その 他 


エス ポワール いわ て 
地方 公務 上 員 法 に 基づく 職員 の 福利 厚生 施設 と し て 位置 づけ られ 、 
但 祉 充実 や 健康 増進 に 必要 な 施設 で め ある こと 、 ま た 、 NR る 災 
害 対 策 本 部 等 を 設置 する に 位置 づけ られ て いる こと か ら 、 の 
重要 性 は 高く 、 必要 な 修繕 ・ 改 修 を 行い な が らち ら 施設 を 維持 管理 し て いき ま 
す 。 
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6 施設 の 長寿 命 化 と 経費 負担 の 平準 化 に 向け た 取組 
(1) 長寿 命 化 対策 の 概要 
対象 施設 の 老朽 化 の 状況 や 利用 状況 、 長 寿命 化 対 策 に よる コス ト 縮 減 効 果 
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ぎ 性 や 老朽 化 の 状況 に 応じ た 適切 な 時 期 で の 対 

















フフ 
具体 に は 、 日 常 点検 に よる 維持 修繕 を 必要 最小 限 の 対応 を 行い な が ら 、 支 
障 が 生 じ な い 範 囲 で 改修 (大 規模 含む ) や 更新 時 期 を 後 年 に 延伸 し ます 。 
これ に より 、 改修 (大 規模 含む ) や 更新 の 時 期 の 周期 サイ クル を 延長 する 
と と も に 、 経 費 の 平準 化 を 図り ます 。 





























① 修繕 (更新 ) 
部 位 ・ 部 材 の 耐用 年 数 を 考慮 し て 定期 的 に 実施 する と と も に 
た っ て は 、 仮設 コス ト の 縮減 や 工期 の 短縮 等 の た め 、 工 事 の 一 括 発 



































いて も 考慮 し ます 。 
【 日 標 修繕 (更新 ) 周期 】 
竣工 後 2 0 年 竣工 後 4 0 年 竣工 後 6 0 年 
屋上 防水 ・ 外 壁 塗装 | 駆 体 以外 の 建築 全般 | 屋上 防水 
空調 熱源 電気 設備 (機材 の み ) | 電気 設備 (機材 の み ) 
ポン プ 類 機械 設備 全般 機械 設備 全般 












































② 大 規模 修繕 (リノ ベー ショ ン ) 
社会 経済 情勢 の 変化 等 に より 高度 化す る 要求 性 能 に 対応 させ る 必要 が 
ある 場合 は 、 (1 努め ます 。 








(2) 施設 の 目標 使用 年 数 

県 庁舎 や 地区 合同 庁舎 の 主たる 建物 は 目標 使用 年 数 を i 県 庁舎 
や 地区 合同 庁舎 の 従 た る 建物 、 職 員 公 舎 及び その 他 施 設 は 、 施 設 構造 ご と の 
法定 耐用 年 数 を 最低 限 の 目標 使用 年 数 と し て 、 re 
寿命 化 対 策 を 実施 する こと で 、 で きる だ け 使 用 年 数 を 延ばし な が ら 施 設 を 取 
り 巻 く 状 況 に 応じ て 柔軟 に 対応 し ます 。 




































































7 施設 利用 者 等 の 安全 ・ 安 心 の 確保 に 向け た 取組 
a 「 岩 手 県 公共 施設 点検 マニ ュ ア ル 」 
に 基づく 点検 を 実施 し 、 危 険 性 の 有無 を 適切 に 把握 する と と も に 、 そ の 他 法 定 
点検 等 に より 高度 の 危険 性 が 認め られ た 場合 は 、 速 や か に 安全 確保 の た め の 措 
置 を 行い ます 。 

老朽 化 等 に より 用 途 廃止 され 、 か つ 今 後 も 利用 見 込み の な い 施 設 は 、 危 険 性 
が 生じ る こと が な いよ 2 う 適 切 に 処分 ・ 除 却 を 進め て いき ます 。 















































8 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1 ) 計画 期間 中 に お ける 対策 の 方 向 性 
各 施 設 個 票 の と お り 。 
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(2) 計画 期間 中 に お ける 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
各 施 設 個 上 票 の と お り 。 











(3) 実施 期間 中 の 概算 経費 
ア 令 和 2 年 度 か ら 令 和 6 年 度 (具体 の 対策 が 計画 され て いる 期間 ) 














5，273 百 万 口 

内 訳 : 庁舎 等 4, 927 百 万 円 
职员 公使 202 百 万 円 

その 他 1 4 4 百 万 円 

充当 財源 見 込 一 般 財 源 








イ 令 和 2 年 度 か ら 令 和 32 年 度 


4 2. 
内 訳 : 庁舎 等 3 1, 
職員 公 舎 9, 











0 = — ビデ 
こら Ol 
© NO 
到 
过 
本 加 | 


その 他 1, 9 百 万 F 
充当 財源 見 込 一 般 財 源 
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